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Voorgesteld 28 april 2015 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de temperatuur in de eerste vier maanden van dit jaar 
normaal of zelfs warmer dan gemiddeld was; 

overwegende dat het huidige productieplafond hoger is dan vereist voor 
leveringszekerheid, zelfs indien we komend najaar Siberische omstandig¬ 
heden krijgen; 

verzoekt de regering om, het productieplafond voor de gaswinning uit het 
Groningenveld te verlagen tot maximaal 30 miljard m^ voor het lopende 
jaar 2015, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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